Artikel 02 [Beschreibung ZEG Art.Nr. 


28"Cross RS 30-G. 
Federgabel [Suntour NRX-D RL LITE Air CTSDiscswm. | | 
Steuersatz 2 [CH-6201TW, 1.5"tapered sw |060-87656_| 
Spacer [schwarz o o 
Vorbau ______|AS-025 90-125mm 31.8mm, DD Inichtifb. | 
Lenker _|HB-RB12-ENM sw-m.620/25/31,8mm, 5° [nicht ifb. | 
Griffe 2 2 [VLG-1682AD3 sw/grau __  [nichtifb. | 
Felge | XC-21D sw. Disc 32L. 2 [060-34279 | 
Speichen |Sapim 2mm Niro sw (2.0/1,7/2.0) [000-0000 | 
Schlauch [SV 19B ligt 2 !ooo-0oooo | 
KRG [Shimano FC-T8000C 48/36/26 Z.sw 170mm [nicht Ifb. | 
KRG _ 2 |Shimano FC-T8000C 48/36/26 Z.sw 175mm __1060-81679 | 


Kassette 2 |Shimano, CS-HG50-10 11-362. 60-66683 


Stand 2/2016; nachfolgend Änderungen möglich 


